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機種ち〔総称名） 

エス ピ…テ户エ…エッ妨ス 

S22PTAXS-W に ) 
S25PTAXS-W (C) 
S28PTAXS-W に） 
S36PTAXS-W (C) 
S40PTAXS-W (C) 
S40PTAXP-W に） 
S50PTAXP-W に） 
S56PTAXP-W に） 
S63PTAXP-W に） 
S71PTAXP-W (C) 


S40PTAXV-W (C) 
S50PTAXV-W に ) 
S56PTAXV-W に ) 
S63PTAXV-W に ) 
S71PTAXV-W (C) 














活このたびはル…ムエアコンをお買い±.ばいただま、まことにあ D がとうございます。 

»この取扱説明養をよくお読みのうえ、正しく安をにご使巧ください。 

こ使用前に r 安を上のこを讀 J をぶ、すお読みください 。 ffiiaagi 
お読みになった後はいつでちご覧になれるぶラ、お芋元に巧管して<ださい。 

«保語書はおすお買い主げ曰、販売盾名などの記入を確かめて、大巧に保營して<ださし'1。 













































消 L / 藏扔防止:に 
タイマ™運髓を 

»コ；■アコンの消し忘れは電気化の 
ムタにな0ます。 

タイマ--を巧用して、总要な 
時間たけ運転しましよラ。 


室外ユニジトの莱わ 0 に 
織を置かない 

をの出 n を物でふさぐと能力か化すし、 
電気代のムダにな0ます。 


エア: 7 ィ此夕一は 
し T 3 ち字レイに 

«巧れていると能力が低下し、電気代の 
ムダにな0ます。 

フィ ルタ…掃除選転でいつちキレイに 
しましよう。 


吹出□付近に 
大譯な家真齋置がない 

曲エアコンが室巧温度を誤認識し 
冷えない、暖ま5ない原因に 
な0ます。 


澀廬設寇陳適翅に 

«適切な温度、进定は節電につな:が0ます r 

广 <おすすめ設を温度> ~Nl 
ち房野. 26で 一28で 
暖房時 ‘20で〜2グ C 


空養 til アコ：/内部起事 L/^IH 


巧 

STRERmeR 


©フイルターに捕獲したカビやアレル擲質を光速スト y ^マで強力に 
分解し、お離置にキレイな空氯を慕届けします。 

® エ: P コン丙離にを光速ス hu …マ審照射し、巧部⑩カビがニオイの 
願因菌を抑制。欧莲出す氯流を清潔にします。 


プラズマ放電の-■種である r ストリーマ放電 j は細菌-カビはちちろん、 
有害化草物質-アレル物質などち抑制する酸化分解力を持った活性種を 
生成します。 


測お方式：除謡効果試験 

試駿機関：（目す）日本食を□分析センタ… 

試験結果： 99.9%除去 


運転やにスト u— マ放電の r シュー j といラ音がしますが異常ではあ0ません。 

また、ご使用環境によ0、音がかさくなつたり、音質び変わることびあ0ますが、異常ではありません。 

ストリーマ放輩によ0微量のオゾンが発生するため、收出□からニオイびすることがあ0ますが、ごくわずかであ0、 
健康にま障はあ0ません。 































































f 聚 IE とアフタ…ヴ…ビス • • • • 

<お客様ご相談窓 □ /排売爲> 

最期使用襲轟安全讓示制廬に 

<*=*• ^ SSte °°°°°° *«» -MixoK If % 

疊く恭傅聚抓!し c • 

ムしみ拍 

X±m . 


運觀号ンブが 

，ち就ホぶ Usfc 

お ? W 類す感だ巧 

説 fl ぺ ™ なぶ 

\mfi A : 

ぶく毅燕ご質 11 
每提ぺ^ジ 

啟禱がな？と 
思った S 

郑 J 3 べ^—"ジ 


I が 

^ I J 




繼潑嫌翁參雜嫌藤潑雜缀渗 な" 

上手にご使用いただ<た跋に 
安全上のご注意 ••••••••• ••• 

蓉部の名前と ll を•••••••••• 

運範前懲準髓 •••••••••••••• 





く電地を入れる/時計ををわせる/部屋形状を禮認する> 
聲麟罐嫌雜參袭雜•攀參翁雜擧’ず’そ4卜 ： ：' * :ち 


エアコンに運乾を素かせる‘ 
運認を… ■ ドを證定ずる • • 
風を調飾ずる ••••••••••••• 



不狂時に曽動で節電ずる . . 

タイマ…を使う••‘ . . 

快販をヴポ…卜ず證 . 

お駡*暖房能力黎八で™"アップず攫‘‘ 

ご^8"*"^^ヨ **fe*^r *°fr、x?.i/ *2**" 

觀避織潛影鄙麗で離が 9 . 

電力消費を抑える設定にず题 . 

幕い朝に使5と便利な護麗 . 

お部屋やエアコンの状況搔知攫 . 

X アコン巧部®カビやニオイ磬抑え攫 

— 4り-夕巧 "み聞防な■ツ 

ツイ沁梦 ™" 营?带臟す嶺 . 

ご購入轉巧設定を変更ずる . . 


. .. :: 21 


♦ III 麵 1111 到 I 


20 


################# ' ミ！！ミミ！、 、ミ'!!'ミ； 、を！參 


###»## 




お手入れのしかた . 34 

タイで…ランプが点滅ずるとを 3度べ™"ジ 

拘部クリ…ン.おを3じ芳ンブが点滅するとを3巨べ-"ジ 























































r してはいけないこと j を表し 
ています。 


禁止 


この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただ<ために、いろいろな表示をしています< 
巧容（表示-図記号）をよ<理解してか5本文をお読みにな0、記載事項をお巧0<ださい。 

歯 r 表眾 J を無観して、誤った取扱いをすることによって生じる巧容を、なのよろに区分しています。 


ご使用贿 I ま 

0 留啜込□が軟出□に指や極など舉入れない。 
(けがの原因〉 

閣屢時間を風を体に直接寂てない、冷やし遇善ない。 
禁止 （体調を崩す原因） 

特におモ様や高齢ちにはご注意ください。 

盟可燃性のをの（へ7スプレ…解殺虫剤など） 
な本体の近くで使用しない。 

(感電や引义の原因） 

n 廳摄性ガスや金属製のホコ U 猫源還蠕所で 
は使用しな U 。 

(5 1义や本体への跟引による発父や発煙の原因） 


覃經#が^黑醒鹏11或 

I み3を夕がづわみ 9*0*^ 


室が:！ニットに表示の冷礫 
( R 32) な外は使箱しない。 
(故障や破裂、けびなどの原因） 


Xアコン 


エアコシの振付けや移動、修理、再設疆は感ず 
m お賢い上げの販売店または専門業蕃に依藉す覆。 
憾電や义災などの願） 

必ず実施围ア…スや漏電しを斷器が設置されてい愚 
ことをお認する。 

(感電や义災などの原因） 

n 必ずエアコシ專用の電源コンセントを使蘭す墨。 
(他の機器と併巧すると、発熱による义災の原因) 

巧;令えない、釀ま5ない疆岔は、冷媒漏れが 
原因の…ごと考是每れな®で、お覽 L 1 上げ 
の販売腔に相談する。 

を繰追加を伴ラ修理の場合は、：令媒漏れがない 
ことをヴービス7ンに確認してください。 

鮮煤は安全で、通常は漏れませんび、方一室巧 
に漏れ、フアンヒーターやコン□などの义気に 
輔れると、有害な生成物発生の原因とな0ます） 

菌可燃惟ガス敬漏れるおそれの避環嫣所に 
設靈違れていないか確認する。 

(万ーガスが漏れると、発义の原因） 

围ドレンホ…スが驢窦に排水す覆よろに 
廳管益れているか體認する。 

(不跑栗な場含、家，聞などを热6す県囚） 


破手入れ時设 

0 囲お密機自身で、 IE 異を使った分解掃隙や、 
改造、内部の洗浄はしない。 

(水;屈れや破摂、故!巧、発煙、発义の原囚） 


おず実施 


電源プラグは根巧まで確実に善し茲を。※ 
(接軸不良にぶる感電や火災の原因） 

寇期的に電源プラグのホコリを ^ 

乾いた巧でふ達取る。※ ；ず續〜 

(湿気などで絶縁不良とな0、 ^ Y '' く’''； 

発熱や発义、义災の原因） ^ 

※電源プラグの有る機種の場合 


爾源:7:7ク皆コ W ま 

0 觀 運疆中に電源プ号グを薇かない。※ 

(感電や放電にぶる义災の原因） 

囲電源コードを持って巧かない。※ 

胃と （断線による発熱や発火の原因） 

理饭れた手で電源プ琴グの薇き蓮しが 
操作はしない。※ 

(感電の原因） 

踊途中で接続した0、延長コ…ドの使箱、 

タコ足觀線をしない。 

(感電や発熱、义災の原因） 

国破損させた0、加工した0、傷んだまま、 
まねたままでの使用はしない。 

(感電や义災の原因） 


異常-故難 B 響に隙醒瑕に使觸黯中比ず證 

jOk 異常-故隙例 

纖誦 ® 電源つ-…ド、プ3グび異常に熱い。 

1131 F »電源ブラグび変色しでいる。 

必ず要飽度こば臭いニオイびする。 

»ブレーカーが〇んばんに落ちる。 

货室肉:！ニットから水が漏れる。 

(異常のまま遵;転を続けるとが摩や感電、 

発煙、义がなどの原因） 

すぐに邏旣を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー 
力… を切コてお買い..]：ばの販売度またはお客樣 
ご相談窓□にご相談 C ださい。 


r 死亡:や重傷を負〇おそれびある两容 j 
を示しています。 


r けがや財産に損害を受けるおそれび 
ある内容 j をおしています。 


お巧0いただく内密の種類瑶、 f 關詰号 j で区分して説明しています。 


" 城挪養擬'くなめに 
なり 


STOQS 













ii 離銳 HI —、v Kf± 

0 理ユニットの 

アルミ部分に触 5 ない 
(手を切る原因） 

I 禁止騒ユニットの上に乘った0、 
物を載せた D しない。 

.. (ベランダなどの高い場所に 

設置の場台、乾落の原因） 

閣据付台が破續しをま兼、 

, 放置しない。 

(落下につなび0、けびなど 
' の原因） 


.....み.....す:.か: 

矣 集;:;: 


叢手乂莉轉 I ま 


0： 


禁止 


な 


おす莱施 


不安定な台に累5ない。 

(転倒など、けがの原因） 

莖两ユニットのアル吉部分に雛每ない。 
(手を切る原因） 

エアコンを?お洗いした0、花瓶など 
化の入った容器を載せた日しない。 
(感電や発义の原因） 


必ず運乾を停止し、電源ブ费グを薇くか、 
ブレ…力…を巧る。 

(ファンが高速回転しているため、けがの原因） 


〇 强ユニットの厲巧に、物を靈いた0、 

落ち靈がた蒸らないよ弓にする。 

(をなどび侵入し、故障や発义、発煙の原因） 

I おず実施 

ス放電に 3 U 1 C 

语微量のオゾンび発生するため、吹出□か5ニオイがすること 
i があ0ますび、ご<わずかであ0、健康に支障はあ0ません.: 


留加湿器などを巧<でご使用になるときはごを意<ださい。 
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマヴ 
ネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があ0、 
蒸発すると白いおになります。 

このぶ〇な水分がエアコン内部に乂ると巧れの原因になり 
ます。 

围調理室など油煙のをいところでのご使用は避けて<ださい。 

? J < 漏れの原因にな0ます。 

髮巧面などにワックスを塗布するときは、運転をしないで<だ 
さい。（エアコン巧部にワックスの成分び付着し、？お漏れの 
原因とな D ます。）ワックス塗布後は十分に換気を行ってか5 
運転して < ださい。 


室内 M ま 

0 


動德磯に直撥風蕾愈てない。 
風植物に悪露響を及ぼす原邸 


寧止晒！!密機器か貧 S •美術韶の保踪、 
動權物の飼寶や 
裁培などに使用しなし1。 

(品質低下などの原因） 




A 


ユニットのでに、他の輩穀製攝が 
家財などを置かない。 

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因） 


な . 

I おず実施 

1燃焼器舅と…緒に 
運疆すると謹は、 

こ業めに換気する。 

(酸素不足による頭痛など 
の原因） 


1 

8 

1燃焼器具は、風が腫接避たちない 
場所で使用する。 

(不完全燃焼の原因） 

B 乳幼児の手の睡<ところに U おコン撮 
置かなし)。 

(誤操 1 午にぶる体調悪化や電池誤飲の原因） 

晨麵闘使用為:い t 寒!ま 

結囲 輩 源プ受グを抜く。※ 

1111 (ホコリびたまると、発熱や発火の原因） 

必ず葉-施 

•:•:くか:•:か:. 

※電源ブラグの有る機種の場さ 


强図の距離をあけないと、エアコンの能力び低下した0、テ 
レビやラジオに雑音が入るおそれびあ0ます。 

«設置場所にお格があれば、効率の良い運転のために、でさる 
だけ広い寸法をお取0<ださい。 



围义災警報器と室内ユニットの蚊出□は 1.5 m む上の距離を 
あけて < ださい。 
























各部の名前と働を 


き巧 ユニット 


•乂感センサー部 


吸込日 

(上面） 


前面パネル 


補蘭フラップ… 

(上下風向調節羽根） 



广一.': 



フラップー™ 

(上下風向調節あ]根) 



心 、、な f …-—で一—- 



数!お □ 


、ノ う^、^^ 

(下吸込 □) 


機種名 


電源プ号グ 
S 4 日 PTAXV-W に） 
S 50 PTAX\/-W に） 
S 5 目 PTAXV - W に） 
S 63 PTAXV - W ( C ) 
S 71 PTAXV - W ( C ) 

には付いていません。 

靈ミ傾つ™ド 

^^ 夕かれ *""I 


ル…-/も’一(左右風向調節羽根) 
(收出□内部*左ち2力巧） 


x „ j ] l ふ J 


两部クリ~~ン • 鍛そろじランプ(緑色) 

鬻朝暖房ラシプ(赤色） ------------------ 

運範号ンプ《織色）- S 

«運範中に点なします。 


タイマ™ラシプ(經色) 




タイマ- 運赫 翌毙提篤巧掛かン•おがじ 


匯表お号ンプー覧 


ランプ 


タイマ—--—ランプ 


— —— 、 - "■ぶ 

連 fc フソフ 

翌朝暖麗ランプ 


内部クリーン- 
おそろじランプ 


送受信部 

か リモコンか5の信号を受けた D、 
リモコンへ信号を送0ます。 

® 信号を受けると、受信音と同時に 
運転ランプが点滅し、受信を確認 
でさます。 

•運諮開始…ピッピッ 
•設定:変更…ピッ 
• 運韶停止…ピ… 

パワ…セレクト r 义 J のときは、 
運転ランプとタイマーランプが 
点滅します。 



お知らせして:いる阴蓉 


タイマー•設定中、うンドリー■運転中 mil 
ストリー•マユニツトのお手入れ 


エラ…〕…ドを確認する 煩週廳 siaffli 

翌朝暖房設定や 疆: 

準備暖房運転中、翌朝暖房運転中 iMjgaaiai 

自動巧部クリーン r 入」でエアコン運転中 CiiS 9 

内部クリーン、フイルター掃除運転中 iwiBiBgai 

ダストボックスのお手入れ 


パワ-…セレクト r ス J のとをは、表示ランブが睛<な0ます。 


























